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PART III 
Stores Purchase 


Department of Indigenous Medicine 

SHORT TENDER NOTICES 


(1) 


No. S1 -363/ 11/ AVC . 

8th February 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of the 
following items for the use of Library and Rachana Sareera 
Department of Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram for the year 2010 - 11 supply up to 
31-7 - 2011 . 

Tenders should be superscribed “ Supply of Server and Scan 
ner ” addressed to the Principal, Government Ayurveda College, 
Thiruvananthapuram . The last date of the receipt of tenders 
will be at 3 p . m . on 14 -3 - 2011. The late tenders 


will not be accepted. The tenders will be opened at 
3 . 30 p . m . on 14 - 3 -2011 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 


Intending tenderers may on application to the Principal, 
Government Ayurveda College , Thiruvananthapuram to 
obtain tender forms on which tenders should be 
submitted. Application for the tender form should be 
accompanied by cash remittance of 520 (cost of 
tender form 500 + VAT 20 ) which is the price fixed for a 
form and which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable . Sale of 
tender forms will be closed at 1 p . m . on 14 - 3 - 2011. 
Cheques, Postal Orders etc . will not be accepted towards 
the cost of forms. Those who wish to purchase tender 
forms by post shall send an additional amount of 50 by 
Money Order to cover postal charges . Duplicate 
tender forms, if required will be issued at 312 (cost of 
tender form 300 + VAT 12) per copy. 

Intending tenders should deposit an amount of 1 % of 
the total cost quoted rate as Earnest Money Deposit by 
Demand Draft in favour of the Principal, Government 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram together with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . The 
Principal , Ayurveda College , Thiruvananthapuram will have 
powers to postpone/cancel the tender. 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജി 
നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലൈബ്രറിയിലേക്കും രചനാ ശാരീര 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കും 2010 - 11 വർഷത്തിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറു 
ള്ള വരിൽനിന്നും മുദ്ര വച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


-- ഓരോ ദർഘാസുകളും ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാ 
ളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ 
ചെയ്ത് 14 - 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ സമർപ്പിക്കാവു 
ന്നതാണ്. അന്നു തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 . 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപന 14 - 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന 
താണ്. ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യേ ക്കാൾ 50 കൂടു തൽ 
മണിയോർഡർ ആയി അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താകുന്നു . ഒരു 
ദർഘാസിന്റെ വില 520 ആണ് ( 500 + വാറ്റ് 20 ). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 312. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത ഡാം 100 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന 
മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ഹാജ 
രാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ 
നിര സി ക്കാ നോ മാറ്റി വയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


LIST OF ITEMS 
| 1 . Server computer - 1 No . 

SPECIFICATIONS 
- Processor : Up to two 3 .33 GHz six -core (3 . 46 GHz 
four core ) Intel (R ) Xeon (R ) 5600 series processors with 
Quick Path Interconnect technology, up to 1333 MHz 
memory access speed . 

Memory : — 192 GB DDDR - 3 RDIMMs via 18 DIMM 
slots or 48 GB DDR -3 UDIMMsl via 12 DIMM slots , 18 .5 " 
LCD Monitor, Anti virus software . 

- Expansion slots: - 4 
| Maximum Internal storage : - Up to 8.0TB hot-swap 
SAS or up to 8 .0TB hot-swap SATA . 

| Network interface: - Intergrated 2 ports, plus 2 ports 
optional Gigabit Ethernet. 

Systems Management: - Integrated Management 
Module (IMM ) with Virtual Media key for optional remote 
presence enablement, Predictive Failure Analysis , 
Integrated Service Processor, Diagnostic LEDs, light path 
diagnostics panel, Automatic Server Restart, Systems 
Director and Systems Director Active Energy Manager 
Tm , Server Guide Operating systems: Microsoft® 
Windows Server ( R ) 2008 R2 . 

2 . Scanner - 1 No. 


SPECIFICATIONS 


Model: - - HPG 4010 
Flatbed Scanner 
Optical resolution : 4800 dpi 
Scan speed in preview mode : 8.5 sec 
3 . Scanner - 1 No. 


Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of 

416 (cost of tender form 400 + VAT 16 ) which is the 
price fixed for a form and which is not refundable under 
any circumstances . Tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 1 p . m . on 15 - 3 - 2011 . 
Cheques, Postal Orders etc . will not be accepted towards 
the cost of forms. Those who wish to purchase tender 
forms by post shall send an additional amount of 50 by 
money order to cover postal charges . Duplicate tender 
forms if required will be issued at 208 ( cost of tender 
form 200 + VAT 8) per copy. 

Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost quoted rate as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Principal, Government 
Ayurveda College , Thiruvananthapuram together with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . The 
Principal, Ayurveda College, Thiruvananthapuram will have 
powers to postpone/cancel the tender. 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിനോട് 
അ നു ബ ന്ധിച്ചുള്ള സ് തീക ളു ടേയും കുട്ടി ക ളു ടേയും 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഓരോ ദർഘാ സു കളും ആയുർവേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 
സീൽ ചെയ്ത് 15 - 3- 2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ സമർപ്പിക്കാ 
വു ന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 .30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപ്പന 15 -3 -2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറ ങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡറായി 
അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 416 ആണ് 
( 400 + VAT 16). ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 208. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
- പേരിൽ എടുത്ത ഡാം 100 വിലയുള്ള കേരള സംസ്ഥാന 
മുദപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ 
നിര സിക്കാ നോ മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

LIST OF ITEMS 
18 gage Stainless steel vessels with lid and side 
handle. 
Height 

- 45 cm 2 Nos. (50 ltr.) 
Width 

- 45 cm 
Base ring 

8 cm 


SPECIFICATION 
Model:— HP Scanjet G3 110 
Flatbed Scanner 
4800 X 9600 dpi resolution 
48 bit colour 
TMA 4 X 35 mm slide 


(2 ) 
No . S1 / 1240 / 2011 / AVC . 

11th February 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of following Steel Vessels for the use of Government 
Ayurveda College Hospital for Women and Children , 
Poojappura , Thiruvananthapuram for the year 2010 - 11 . 

Tenders should be superscribed “ Supply of Steel 
Vessels ” addressed to the Principal , Government 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram . The last date of 
the receipt of tenders will be at 3 p . m . on 15 - 3 -2011. The 
late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3. 30 p . m . on 15 -3 - 2011 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 


3 Nos. (25 ltr.) 


Height 
Width 
Base ring 


||| 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവ്വേദ കോളേജിനോട് 
അനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് 2010 - 11 വർഷത്തിലേക്ക് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ 
അനലൈസർ വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക 
2,00,000 . 


2 Nos. (18 ltr.) 


Height 
Width 
Base ring 


- 40 cm 

35 cm 
8 cm 
34 cm 
34 cm 

8 cm 
- 40 cm 

35 cm 
| 8 cm 


||| 


2 Nos. (25 ltr.) 


Height 
Width 
Base ring 


|| 


Steel thotty (with base ring): 
10 ltr. 

- 2 Nos. 
5 ltr. 

- 2 Nos. 


ഓരോ ദർഘാ സു കളും ആയുർവേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 
സീൽ ചെയ്ത് 16 -3 -2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ സമർപ്പിക്കാ 
വു ന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപ്പന 16 -3-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
വില നിരക്കുകൾ 31-7- 2011 വരെ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ലാത്ത 
താകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 416 ആണ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 208). 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത ഡാറ്റും 100 വിലയുള്ള കേരള സംസ്ഥാന 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാ 
- ക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ 

നിരസിക്കാനോ മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
- തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATIONS 


- (3 ) 
No . S1 / 1303/2011 / AVC. 

17th February 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Semi Automatic Auto Analyzer for the use of 
Government Ayurveda College Hospital for Women and 
Children , Poojappura , Thiruvananthapuram with the 
following specifications for the year 2010 - 11. Estimate Cost 
2, 00, 000 . 

Tenders should be superscribed “ Supply of Semi 
Automatic Auto Analyzer ” addressed to the Principal, 
Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram . The 
last date of the receipt of tenders will be at 3 p . m . on 
16 - 3 - 2011 . The late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 . 30 p . m . on 16 - 3 -2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of 
- 416 (cost of tender form 400 + VAT 16) which is the 
price fixed for a form and which is not refundable under 
any circumstances . Tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be closed at 1 p . m . on 16 - 3 - 2011 . 
Cheques, Postal Orders etc . will not be accepted towards 
the cost of forms. Those who wish to purchase tender 
forms by post shall send an additional amount of 50 by 
money order to cover postal charges. Duplicate tender 
forms if required will be issued at 208 (cost of tender 
form 200 + VAT 8 ) per copy . 

Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost quoted rate as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Principal, Government 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram together with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . The rate 
quoted shall remain firm for acceptance till 31-7 - 2011. The 
Principal, Ayurveda College, Thiruvananthapuram will have 
powers to postpone /cancel the tender. 


1. The system should be capable of doing the 

Substrates, Enzymes, Immuno Turbidimetry, TDA s 
Electrolytes, Hormonal and Coagulation chemistries. 


Should be having capability to do tests in 8 modes 
like - Rate 1 pt linear, 2 pt linear, Rate A linear, 1 
and 2 pt non linear, Rate A non - linear, Absorbance , 
1 pt sample blank linear, and 1 pt sample blank non 
linear. 


3. Capable of storing more than 150 user defined tests 

in its memory and should be a completely “ open 
system . 


4. Should have more than 50 direct test keys on the 

test menu for greater convenience in test selection 
and with very user- friendly programming and “help 
menu , 


5. Should offer a choice of 8 -photo static interference 

filters 340, 405, 450 , 505, 546 , 578, 600 and 678 pm . 
It should not have a filter wheel . 


6. Aspiration should be through a peristaltic pump 

programmable from 200 ul to 999 ul sipping volume. 
7. Analysis and measurement could be done using 

any one of the triple modes of a flow cell, or 
cuvettes with an adapter. The flow cell capacity 

should not be more than 20 ul. 
8. Should be able to check reagent stability on line , 

prompt substrate depletion etc. and also store 

reagent blank in memory. 
9. Should have exhaustive and comprehensive L - J 

graphs to monitor daily or monthly QC for 2 level 

controls per test. 
10 . Should be capable of storing 1000 results in 

memory both by patient id or date recall or both . 


amount of 50 by money order to cover postal charges. 
Duplicate tender forms if required will be issued at 520 
(cost of tender form 500 + VAT 20 ) per copy . 

- Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost quoted rate as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Principal , Government 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram together with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . The 
Principal, Ayurveda College , Thiruvananthapuram will have 
powers to postpone/ cancel the tender. 


11. Should be able to connect an external printer for 

reporting complete patient results besides having 
an integrated thermal printer. 


No . S1/1304/ 2011 / AVC. 


17th February 2011. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Geasors and Television sets for the use of newly 
constructed hospital building in the Panchakarma 
Hospital, Poojappura, Thiruvananthapuram for the year 
2010 - 11 and the supply up to 31 -7 - 2011 . Estimate Cost 
4,75,000 . 

Tenders should be superscribed “ Supply of Geasors 
and Television sets ” addressed to the Principal, 
Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram . The 
last date of the receipt of tenders will be at 3 p . m . on 
17 - 3 -2011. The late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3.30 p . im . on 17 -3 - 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government Ayurveda College, 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of 

1,040 (cost of tender form 1,000 + VAT 40 ) which is 
the price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances. Tender forms are not- 
transferable. Sale of tender forms will be closed at 1 p . m . 
on 17- 3 -2011. Cheque , Postal Orders etc. will not be 
accepted towards the cost of forms. Those who wish to 
purchase tender forms by post shall send an additional 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവ്വേദ കോളേജിന്റെ 
കീഴിലുള്ള പഞ്ചകർമ്മ ആശുപ്രതിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച് 
കെട്ടിടത്തിലേക്ക് 2010 -11 വർഷങ്ങളിലേയ്ക്ക് 31-7 -2011 വരെ 
ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക 4,75,000. 

ഓരോ ദർഘാ സു കളും ആയുർവേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 
സീൽ ചെയ്ത് 17 - 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ സമർപ്പിക്കാ 
വുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3. 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപ്പന 17 - 3- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറ ങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 1,040 ആണ്. 
( 1, 000 + VAT 40) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 520. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരുവനന്ത പുരം ആയുർവ്വേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത ഡാം 100 വിലയുള്ള കേരള സംസ്ഥാന 
മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ 
നിരസിക്കാനോ മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


LIST OF ITEMS 


Si. 
No . 


Name of 

Items 


Geasor 


Specification with 

Quantity 
10 litre 30 Nos. 
15 litre - 8 ,, 
21 " - 17 , 


Geasor 


3 


Television set 


Office of the Principal, 
Government Ayurveda College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


